Ks. Marian Cichoń 


Zaopatrzony św Sakramentami zasnął w Panu dnia 11 czerwca 1962 r. w 56 roku 
życia, w 39 roku życia Zakonnego, 29 roku życia Kapłańskiego. 


Wyprowadzenie zwłok z domu Zakonnego przy ul. Gimnazjalnej Nr 6 
do kościoła parafialnego w Zakopanem nastąpi we środę dnia 13 VI 62 r. 


o godz. 10, a po odprawionym Nabozenstwie żałobnym odprowadzenie 


na miejsce spoczynku, 


X.X. Sercanie 


Zgpt Zakopane, zam, 732 5 62. 20 A4 Nz-203(234)62 


